HELENA RYX 


rodem z Prazmowa w Królestwie Polskićm, 
licząc lat 37, opatrzona ostatniemi SS. Sakramentami, rozstała się z tym światem dnia 12 Listopada 1865 r. 
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W smutku pogrążona Matka, zaprasza Znajomych i pobożną Publiczność na Zatobue Nabozenstwo w dnin 14 b. m. 
tojest we Wtorek w kościele OO. Kapucynów odprawić się mające — a o godz. 3 po południu tegoż dnia na przeniesienie 


zwłok do grobn z Kostnicy na Cmentarzu w Krakowie. 


W Drukarni „Czasu“ W. Kirchmayera. 


